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lediglichvon jenen gedrangt werden. Da es sicb jedocb nur uni geringe Temperaturdifferenzen handeln kann, wenn man nicht solche aussei--halb des Experinientes absichtlich liervorruft, wird die Verticalbewegung nur sehr gering sein, indein jedes Theilchen Zeit hat, die Dichte seiner Umgebung anzunehmen, und man darf die Bewegung so ausehen, als ob es sich um axiales Stromen einer Fliissigkeit handelt, die entweder durch die ganze Masse gleiche Dichte hat, oder deren Dichte an jeder Stelle durch irgend welche Krafte in stets gleicher, nur vorn Axeu-abstand abhangiger, Grosse erhalten wird. Im ersten Falle bleiben alle friiheren Formeln in Kraft, im zweiten Falle hat man nur noch die Bedingung, dass ft eine Function von r sein soil, zum Ausdruck zu bringen. Diese Function kann auch mit hinlanglicher Genauigkeit angegeben werden. Nennen wir fi<j die Dichte der Fliissigkeit an der Rohrenwandung, so ist sie (iQ [1 — ft (& — 1%)], wo j8 den Aus-dehnungscoefficientcn der Fliissigkeit bedeutet, also von der Form
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In den Formeln fur u und ^ wird auch dadurch nichts geandert. Die in der Zeiteinheit durchgeflosseneMenge aber erhalt etnen anderen Werth und ist bestimmt durch die Gleichung
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und nach Einsetzung des Werthes von cc
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Das zweite Glied in der Klammer ist also die in Folge der Dichte-ungleichheit anzubringende Correctionsgrosse. Man kann nun Q entweder durch Auflosung dieser quadratischen Gleichung nach Q oder einer linearen Gleichung ermitteln nach Einsetzen eines Naherungs-werthes fur Q im Correctionsglied. Ob auf diese Correction jemals geachtet worden ist, weiss icli nicht. Bedingung fur dieselbe jedoch ist, dass in der axialen Bewegung der Fliissigkeit, sowie in der dadurch bewirkten radialen Bewegung der Warme ein stationarer Zustand von der angegebenen Art eingetreten ist.
Die anderen Methoden, die man zur Bestimnmng des Reibungs-coefficienten hat, konnen in ahnlicher Weise fur die thermischen Ver-* = 2«p S-     r (» - ,') dr = *-
